CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 


6 RODADA 


% EE 


Vitória Guimarães 


18/08/2021 ds 16:30 
78 Nuno Miguel Serrano Almeida 


O estádio municipal de Arouca (Arouca) 


Ricardo Quaresma 
Jorge Fernandes 
%) Ricardo Quaresma 
Thales 
“E Tiago Silva 
Oday Dabagh 3) 
Pitéim 


Ls Estatísticas 
Arouca Vitória Guimarães 
57 Posse de bola (%) “3 
457 Total de passes 338 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Arouca Vitória Guimarães 


97. Fernando Castro 29, Matous Trmal 
4 6 Quaresma 5. Rafa Soares 
13. João Basso 6. Abdul Mumin 
5a Abdoulaye Ba 17. Falaye Sacko 
72. Thales (o D 44, Jorge Femandes & 
410. Andre Watshini Bukia bin. André André (o) 
Jg. Kouassi Eboue 76. Tomás Hândel 
20, Pedro Moreira 488. Tiago Silva 
4 23. Eugeni Valderrama 47. Ricardo Quaresma 
478. Tiago Araújo 10. Marcus Edwards 
7. André Vs. Oscar Estupifian 


Banco de Reservas 


1. Victor Hugo 14. Bruno Varela 
3 Bruno 13. André Fonseca Amaro 
31. Tiago Esgaio 23. João Ferreira 
ta. Arsénio 8 Ruben Lameiras 
tua Pité 22. Guilherme Borges Guedes 
18. Or Dasa 170. André Almeida 
21. Leandro Silva ts. Bruno Duarte Da Silva 
111. Adílio Santos 79. Herculano Nabian 
f/15. Oday Dabagh 198. Nicolas Janvier 





